inż. EDWARD 


CHUDOBA 


NAJDROŻSZY I NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC I BRAT 


ur. w Miehałkowicach koło Ostrawy w Czechosłowacji, 
B. DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT GÓRNICZYCH W GLIWICACH, ODZNACZONY 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI oraz ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI 


po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 30 marca 1975 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 8. IV. br. o godz. 16 
w kościele na ementarzu Rakowickim po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego 
spoczynku, © czym zawiadamiają pegrążeni w głębokim bólu: 


CÓRKA, SIOSTRA, BRAT, BRATOWA I RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
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